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De la galvano-caustique chimique
La galvano-caustique chimique est rescharifi cation des tissus par l'action chimique de Télectricité.
Pour avoir une idée bien nette de rélectro-cautérisation chimique, il suffit de faire Texpérience suivante : on prend un lapin ou tout auire animal ; on lui rase soigneusement les poOs de la partie externe des cuisses et on introduit dans Tuoe d'elles, à un centimètre de profondeur, deux aiguilles de platine. Mettant ces deux électrodes en rappoit avec les réophores d'un appareil de Bunsen de 12 éléments de onze centimètres de hauteur sur sept centimètres et demi de diamètre montés en tension, voici ce que l'on observe. On entend immédiatement un bruit de crépitation très-ûoe, et simultanément on voit se produire autour des électf'Xles une mousse blanchâtre formée par des builes de gaz d*uue extrême finesse. Si on arrête l'expérieuce au bout de douze ou quinze minutes, on voit que chaque portion d'aiguille
ifUt
implantée dans les chairs est entourée d'un cylindre brunâtre formé par une eschare sèche autour de Télectnde positif, molle au contraire autour de Télectrode négatif.
Si au lieu de deux aiguilles on applique pendant le même temps sur Tune des cuisses une rondelle d'amadou mouillé, et par dessus un électrode formé par un disque de charbon en rapport avec l'un des réophores du même appareil, que dans l'autre cuisse on enfonce de 1 centimètre une aiguille de platine en rapport avec l'autre réophore, on observe autour de l'aiguille les phénomènes signalés plus haut, tandis que la peau de la cuisse est simplement rougie sous la rondelle d'amadou. Quant à l'eschare produite autour de l'aiguille de platine, elle est sèche si cet électrode est en rapport avec le pôle positif, molle s'il est en rapport avec le pôle négatif.
Au moment ou. le courant s'établit, et au moment où il s'interrompt, il se produit dans les parties avoisinant les points d'application des électrodes une secousse douloureuse.
On sait que lorsque l'on plonge deux aiguilles de platine dans un vase contenant de l'eau, si on les met en rapport avec les pôles d'un appareil analogue à celui que j'ai décrit plus haut, l'eau est décomposée, l'hydrogène se dégage au pôle négatif et l'oxygène au pôle positif. Quand un corps organisé est intercalé dans le circuit intérieur d'une pile de tension suf usante, il est décomposé, il y a dégagement de gaz, formation d'acide au pôle positif et d'alcali au pôle négatif. L'acide et l'alcali naissants cautérisent les tissus aux points d'application des électrodes.
11 y à donc deux manières de cautériser chimiquement les tissus en employant Télectricité. Dans l'une on produit une eschare aux points d'application de chaque électrode ; dans l'autre on n'en produit qu'une seule, qui est sèche ou molle, suivant le pôle choisi.
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Le 22, l'eschare est sèche et parcheminée;
Le 27, l'eséhare commence & se détacher;
Le 2 juillet, Teschare est complètement tombée;
Le 9, il existe encore une petite croûte centrale;
Le 18, je constate que M. L. est complélement guéri. Il portait à la lèvre inférieure droite^ à la place de Tulcération^ une cicatrice peu étendue^ et le tissu de la lèvre au voisinage me parut sain. J'ajouterai qu'après la cautérisation^ il n'a été fait aucun pansement, et que M. L... n'a pas discontinué ses fondions de gardechasse.
Le 2 juillet 1870, j'ai revu mon. malade; j'ai pu constater que la cicatrice était parfaitement saine et qu'il était complètement guérie quoique ayant repris l'usage du tabac, mais en ayant soin
de mettre sa pipe du côté gauche.
Après avoir examiné M. L..., j'avais d'abord songé à enlever la portion malade au moyen de la galvano-caustique thermique, en faisant à la lèvre une incision en V ; mais en y réfléchissant, je renonçai à ce procédé, qui eût produit à la lèvre une encoche assez profonde, et je me décidai à employer Téleclrolyse. Le résultat est venu conflrmer mes prévisions, car, au point de vue clcairiciel, il n'existe qu'une petite dépression. Si on compare outre elles les deux méthodes d'opérer, il est juste de dire que l'ablation au moyen du sécateur galvanique eût été plus prompte et moins douloureuse, mais la cicatrisation de la plaie se fût fait attendre plus longtemps.
Le pôle zinc était en rapport avec l'électrode de M. GaifTe (Voy. fig. 2), sous lequel j'avais placé un disque d'amadou imbibé d'eau salée. I^ cuisson assez forte que rcsseutait le malade au point d'application m'a forcé de déplacer l'électrode à plusieurs
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et que l'électrode peut rire appliqué sur une partie du corps assez étendue, comme les membres, l'abdomen, etc., il y a avantage h se servir de celui aue j'ai fait fabriquer, en le promenant sur toute la surface d'une large plaque d'amadou.
La galvano-caustique chimique n'est pas ancienne, elle remonte à 1828, et appartient au docteur Fabré-Palaprat, comme le prouve le passage suivant, extrait de sa préface à la traduction du livre de M. Labeaume sur le galvanisme appliqué à la médecine :
V M. Labeaume déclare que pour obtenir du galvanisme des effets salutaires, il est indispensable^ dans certains cas, de faire coïncider ce mode de traitement avec radministration d'autres moyens curatifs. Parmi ces moyens, il cite les moxas. Ainsi que lui, j'ai plus d'une fois éprouvé que les moxas favorisaient l'action du galvanisme. Mais, plus heureux que M. Labeaume, j'ai trouvé dans le galvanisme même un moyen d'obtenir instantanément depuis le plus faible degré de chaleur jusqu'à la plus active combustion, et avec elle les effets du moxa, sans recourir à cet appareil d'ustion lente et si douloureuse que l'on met en usage pour pratiquer la cautérisation moxaîque.
« Le moxa se place ordinairement sur la partie malade on dans ses environs. De même , le courant galvanique destiné à produire la cautérisation est dirigé en général d'un point déterminé par une indication quelconque, vers un des points de la surface du corps qui correspond à l'organe ou à la parie malade.
ce Lorsque le moxa est reconnu indispensable, on introduit une aiguille de platine dans la partie correspondante de l'organe affecté ou dans tout autre endroit qui est indiqué. En mettant cette aiguille en communication avec le pôle austral d'une
pile dont les éléments aient une surface convenable et soient en nombre suffisant, et en faisaut communiquer ensuite l'autre pôle avec une partie déterminée du corps , Ton . obtient à l'instant même une ustion galvanique plus ou moins profonde, et dont rimpression douloureuse se manifeste et disparaît avec la vitesse de TéclaT.
(( J'ai occasionné un certain nombre de ces cautérisations sur la région de mon eslomac et sar ma tète lorsque je me traitais de ma maladie nerveuse ; j'en ai fait autant sur plusieurs personnes, et j'avoue, d'après ce que j'ai ressenti et d'après la déclaration des personnes dont je viens de parler , que la fugaQ^té de la douleur semble en détruire la réalité, et que si un point bleuâtre n'annonçait une eschare, si quelques jours après il ne se manifestait une inflammation semblable à celle que produit le moxa, et si Teschare (ordinairement en forme de tuyau do plume) ne tombait à la suite de cette inflammation, il serait impossible de croire qu'un trait aussi rapide et à peine senti fût capable de produire d'aussi grands effets.
(c J'aime à penser que si M. Labeaume prend la peine de lire ces pages, il reviendra de ses préventions contre les aiguilles, et peut-être qu'il me remerciera de lui avoir indiqué une si heureuse application. »
J*ai cité cet extrait un peu long du livre de Fabré-Palaprat, parce que, parmi les auteurs ayant traité de la galvano-cau^lique, les uffs lui ont attribué l'invention de la galvano-caustique thermique, à laquelle il n'a pas pensé, tandis que d'autres ne lui ont pas rendu la justice qu'il méritait comme inventeur de l'ékctrolyse.
Quant à la première application de la galvano-caustique chimique à la destruction des tumeurs, je n'ai pas trouvé de do-
cument antérieur à celui qui suit, document établissant la priorité de Pravaz et Récamier.
Observation d*un cancer, par un nœvm, dont deux ablations et quatre cautérisations ont été suivies de récidive, et qui a enfin été guéri au moyen d'une compression méthodique, par M. Récamier.
« W^^ Al... est âgée de 48 ans^ et elle ressemble beaucouj) à sa mère, âgée de 79, sujette à des pituites (excrétion folliculaire de la muqueuse gutturale); une tante maternelle a été sujette à des migraines. Quant à M'^* Al..., née avec un naevus brunâtre et euperficiel de trois lignes de diamètre à la partie gauche du thorax, en dehors de la mamelle de ce côté, elle a eu une enfance délicate, et dès lors des pituites^ des gastralgies, des vomissements, et deux fois surtout une migraine bien caractérisée. Enfin elle a été sujette à des catarrhes pulmonaires tous les hivers. Réglée pour la première fois vers 14 ans, elle a continué à l'être convenablement jusqu'à dH, âge auquel chaque menstruation a présenté le carac* tère d'une hémorrhagie pendant dix-huit mois. Depuis lors H^^'Al... a pris un bel embonpoint ; mais il y a toujours eu, à chaque époque des règles, un orgasme violent du côté de l'utérus, avec gastralgies, vomissements, coliques, diarrhée. Plus tard, ce mouvement lluxionnaire s'est fait sentir vers le nu3vus, ensuite vers un cautère établi au bras, et enfin vers celui de la jambe, qui l'a remplacé. Les règles ont cessé de reparaître dès le mois de mai 1829. Vers 29 ans, elle a eu la gale, qui a été traitée par les frictions avec de Tonguent napolitain. Plus tard les bains chauds ont été suivis de malaise, de dyspnée et d'une éruption passagère.
« Le séjour dans les pays chauds (à Fréjus) a été accompagné de difficutés des digestions et même de coliques violentes, inconvénients qui ont cessé lorsque W^" Al... est venue habiter Paris. La saignée a toujours été bien supportée. Vers 46 ans, M"' Al... gratte et irrite le naevus, dans l'intention de l'enlever comme une croûte, et il s'y forme une petite ulcération.
« Dans les premiers jours d'octobre 1829^ il y eut, au sujet de la maladie, une conférence entre M. Blandin, chirurgien adjoint à l'hôpital Beaujon, et moi. Fort des données que j'avais acquises sur l'histoire générale des affections cancéreuses, je pensai que l'ablation du nœvus déjà ulcéré serait suivie de récidive immédiate ; mais en m'appuyant sur le succès obtenu, par une compression consécutive chez le sujets du troisième fait de la seconde partie de mes Rechercces sur le traitememt du cancer, je souscrivis à l'ablation du nœvus ulcéré de M"« Al..., présentant au plus 4 ou S lignes de diamètre à l'époque dont je parle.
a Première ablation suivie de deux cautérisations, le 12 octobre
« Deuxième ablation le 18 janvier 1830.
« Première cautérisation sans ablation par la pile voltaique,
(( Dans cet état de choses, M. Pravaz proposa de cautériser avec la pile. Ce procédé adopté, on réunit deux auges formant ensemble quatre-vingts éléments, et nous cautérisâmes ainsi profondément, et non sans une vive douleur, tout le gâteau carisnomateux, le 3 février 1830.
« L'inflammation survenue au-dessous de l'escharenous détourna de comprimer immédiatement; nous voulions simplement laisser détacher l'eschare pour commencer aussitôt la compression ; mais à la chute de l'eschare^ la récidive avait déjà lieu^ et tout ce que nous pûmes faire alors par ce moyen méthodiquement employé, ne changea pas la nature cancéreuse de Tulcère.
« Deuxième cautérisation sans ablation par le deuto-chlorure de metcure, le 3 mai 1830.
« Troisième cautérisation sans ablation avec la poudre arsenicale de Rousselot, le 31 juillet 1830.
«Quatrième et dernière cautérisatioui sans ablation, avec le nitrate de mercure liquide.
<t Le 12 août, les douleurs étant devenues intolérables, et l'odeur spéciale) la couleur grisâtre, ainsi que la Viscosité du pus adhérent
à la surface de l'ulcère qui augmentait de jour en jour d'étendue^ ne me laissant plus aucun doute sur les caractères de la pourriture d'hôpital, je me déterminai à loucher toute la surface de l'ulcère avec le nitrate acide de mercure liquide^ résolu de commencer la compression méthodique aussitôt après la cessation des souffrances de la cautérisation.
<f Les douleurs de la pourriture d'hôpital cessèrent immédiate^ ment pour faire place à celles de la cautérisation, qui furent trèssupportables pendant une partie de la journée et cessèrent ensuite. Dès le 13 au matin, la compression fut faite sur toute la surface de l'ulcère et sur tout son voisinage; elle a été continuée régulièrement depuis ce moment. Le pansement immédiat se faisait avec un disque d'agaric mollet^ de la grandeur de la plaie, ou de la charpie sèche, et on élevût ensuite par dessus un cône tronqué de trois pouces et demi d'épaisseur au moins, et en fixant les disques trois par trois à l'aide des cbculaires d'un bandage analogue à ceux que j'ai décrits dans les Becherehes sur le cancer. A compter de ce moment, l'ulcère, changé en plaie simple, a marché à sa cicatrisation avec la lenteur qu'on remarque toutes les fois qu'il y a eu perte de substance; en sorte que la cicatrice, souple, lisse, unie et trèB-semblal)le à la peau, n'a été terminée qu'en décembre 1830.
« Aujourd'hui, eh mars 1831, la cicatrice conserve les mêmes caractères^ et est si belle que, comme cela arrive aux cicatrices après les cautérisations par le nitrate acide de mercure, on la distingue à peine de la peau environnante.
« On continue la compression au moyen d'une pelote d'agaric large, souple et lenticulaire (1). »
Depuis celte époque, la galvano-caustique chim'que a donné lieu à des travaux importants. Nous citerons comme s'en étant
(1) HevM médicale française et étrangère, 1831, t. l, p. 349.
occupés parUcuUèrtment, MM. ÂUbaus, à Londres ; Ciniselii, à Bologoe; 6. Cf ussel, à Saint-Pétersbottrg. Eo France, Leroy d*Etlolles père, Hallez, Nélaton, Schuster, ScouiteieD, Tripier, Werlheimber, etc. (1).
(1) Onzelte médicale de Paru, 187 J, p. 33.
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